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MOTIE VAN HET LID GEURTS 


Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het interdepartementaal beleidsonderzoek waterkwa¬ 
liteit concludeert dat de ecologische waterkwaliteitsnormen met de 
huidige monitoringssystematiek van de Kaderrichtlijn Water onvoldoende 
inzichtelijk zijn; 

verzoekt de regering, een verfijndere systematiek te ontwikkelen voor de 
monitoring van de waterkwaliteitsnormen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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